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緑ランプ— 


I パワースイツチ]— 
アイピース枠一 
電ミ也室カバー- 

ホランブ- 

DATE スイツチ— 

途中巻き戻しスイッ 


タイトルラベルの貼り位置 


ファインダー接眼窓 



ブリントタイブ切替えレバー 


撮影表示パネル/ 
フイルムカウンター 


ズームレバー 


モードスイツチ 
フイルム室カバー 


=脚巧 



付属のタイトルラベルは、この位置 
におり付けが可能となっています。 





表示パネル 


* 図は全ての;夜晶を点灯状態で示してあります。 


ポートレート夜景撮影マーク 
日中フラツシユ撮影マーク 
赤目留減撮影マーク 
自動フラツシユ表示マーク 
月表示マーク 
フイルム感度表示マーク 

自分撮りモード撮影マーク 

デー ト件 .日が. 時刻) 
表示/タイトルま号表示/ 
フィルム感度表示 



+1.5 露出補正撮影マーク 
遠貢撮影マーク 

セルフタイマー撮影マーク 
フイルムカウンター 
電池マーク 

フィルム状態表示マーク 
リモコン撮影マーク 


* 撮影表示パネルには、 EL バックライト付き巧晶を使用しています。バックライト 
は、電源 ON 時/モードまたは DATE スイッチを巧したとき/および自分撮りミラー 
アダプターを操作したときに点灯します。 




アイン ダーと 表示ランプ 


* H タイプの撮影フレームで説明いたします。 


緑 フン プ- 

(点灯）フォーカス ( AF ) ロック、 

自動露出 ( AE ) ロック 
(点滅)近距離警告 
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ホランプ-〇 

(点灯）フラッシュ発光表示、 

フラッシュ巧電中表示 
(点滅)手ぶれ警告 

(フラッシュ なしの撮影 モー ド時） 



撮影範困 フレーム 
このフレーム内が実際に写る 
寵囲です。 


近距離補正 マーク 
( C / H タイブの み） 

近距難撮影時には、このマーク 
より下側が写る範囲となりま 
す。 


* 自分撮りモード撮影になっ1 

ているときは、緑ランプとホ I 

ラン 3 がを互:に点;诚しま 3 。 I 才—トフォ—カスフレ—ム 

このフレーム内の被写体にピントが 
合います。 




1. 由严の 1 れぶ 


* 電化を入れた時、交換した時は必ずオートデートおよびタイトルの確認■修正をし 
てください。 



電池室カバーをち Ef ] 方向へスライド 電池の+、一を電池室内の表示に合 パワースイッチを押して電源 ON にし 
させると、カバーが開きます。 わせて正しい向きで入れ、電池室力 た状態で、撮影表示パネルを砲忍し 


* 電化を入れるときや交換するときは、必ず 
電源を OFF にしてから巧って〈ださい。 


バーを閉めてください。 


てください。電池マークが黒く点灯 
してし、れば、電池容量は 0 K です。 


八号を化 爆発して大けがの危険があります。電池を火の中に入れたり、 
^曰 q シヨート、 分解、加熱、充電をしないでください。 


A 敢化電池は乳幼おの手の届かない場所に保管して〈ださい。 
誤って飲み込むと死 t する危険があります。 
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► i ~~ W 

I I 

正常 交換時期 



電ミ也容量なし 
(シヤッターは 
きれません） 


使用電池は、リチウム電池 
( CR 2:3 V )1 本です。 

* 撮影途中で電あマークカジ/3白〈なつ 
たら、最後まで撮影してフィルムを巻 
き戻した後、電あ交換してください。 


長期間のお巧や、た〈さんの写真を撮 
るときには、モ楠の電池を用意するこ 
とをおすすめします。 

連続してフラッシュ撮影すると電化容 
量がかない表示になり、自動的にパワ 
一 OFFI こなることがあります。この場合、 
しばら〈待ってから電源 ON にしてくだ 
さい。電源 ON にしたときに、電化容量 
が十分な表示になれば、そのまま撮影 
力けられます。 

寒;令地では電化の性能が巧下しますの 
で、カメラを保温しながらご使用くだ 
さい。まれに、電池の容量が十分でも、 
容量が少ない表示になることがありま 
す。 


電化交換するときのご;'主意 

1) 電化を換するときは、 必ず電源を OFF 
にしてから巧つてください。 

2) 電化 マークが 点灯している間（約20秒 
間）に交換すると、日付■時刻は元のま 
ま（修正せずに)使用できます。 

電あマークが全部白〈なったときは、 
日付-時刻を合わせ直して〈ださい。 

3) 電池マークが全部白〈なると、シャツ 

4) 新品電化になお後に電源 ON しても、電 
おマークが全部白〈なる場合は巧隋で 
す。当なサービスステーションにお持 
ちください。 






トデ-卜 


* 日付-時刻を合わせてくださし、。 


2050年までの日付-時刻を記憶し、プリント時に印字することができます。 



パワースイッチを押して電源を ON に 
してから、 DATE スイッチを押して、 
プリントしたい表示モードを選巧し 
ます。 

* DATE スイッチを押す毎にモードが切督リ 
お環します。 


* 表示モードと実踪のプリント時に印字される内容の組合わせは、下表の通りです。 


表示モード 

* () 內はま示が 

ま巧の印字内容 

* () 巧は印字巧！ 

月-日巧示 （ M 10 15) 

年-月.日 (01.10.15) 

時-分ま示 （23:15) 

年•月•日•時•分 
(01.10.15 23:15) 

表示なし （一---) 

印字なし 

タイトルを号 [1 〜 9] 表示 
(J : — 9 ) 

年•月*日•タイトル 
(01.10.15 コンニ チワ） 

西暦表示 （2 0 01) 

年•月•日 （01.10.15) 


* 印字される年■月-曰の順巧は、選巧言 
語に対応して自動的に内部設定されま 
す。 

* 背景によってはおもて面のデート义字 
が見えに〈〈なる場合があります。 


* 印字される义字の大きさ、お状、印 
字位置、両面への印字の巧否などは 
APS の現像プリントサービス認定店 
によって異なる場合がありますの 
で、店頭にてご確認ください。 





設定順：タイトル言語—年一月—日一時^分—砂 



p 7 パワースイッチを押して電源 
を ON にした後、 DATE スイッチ 
を 1.5 砂レ: Ui 押し綿けると、ズ 
—ム レバ ーマー ク (◄►) と言 
語記号(ん）が点減して、修正 
モー ドになります。 

* ここで、ズームレバーを押すとタイト 
ルの言語記号が選巧できます。日本語 
タイトルを巧用の場合は、巧巧設定は 
既に rj 」 （日本語）になつていますので、 
言語選巧の必要はありません。 


‘言語記号選択後（または選が 
せずに）、 DATE スイッチを押す 
と、西暦 (4 巧）が点減します。 

F ズームレバーを押して、点減 
している数字を修正します。 

T 側に押すと数字は進み 、 W 
側に押すと数字は戻ります。 

ド修正が終わったら、 DATE スイ 
ッチを押してください。修正 
する箇所が切替ります。 

* P ドの操作を繰り返し、月■日と時- 


分を修正して〈ださい。 

^分まで修正した後に DATE スイ 
ッチを押すと、：が点滅します 
ので、もう一度 DATE スイッチ 
を押してください。 

:の点減が点灯となり修正モ 
ードが終わります。 

* 巧まで合わせる場合は、：の,南お時に時 
銷のゼロ抄時に合わせて、 DATE スイッ 
チを押して〈ださい。 

* 修正モードが終わると、月-日表示に 
なります。 






トリ♦ツジの1れ-ぶ 


幸 1 X 240 力ートリツジフイルムをご使用〈ださし、。 



* このカメラは、従まの J 135 口 5 mm ) フイ 
ルムは使用できません。 


* このカメラでは、使用状態マークが • 
(未使用）または >(撮影途中）を表示し 
_ているカートリツジが使用できます。 


♦使用が態マークが、 X ( 撮影を)または ■ 
(現像を）を表示しているカートリッジ 
は使用できません。 


0カートリッジは分解しないで〈ださい。 
0適光ぶたを開けないでください。 

Q 使用が態マークおよびデータディスク 
を動かさないで〈ださい。 

Q 使用状態マークの未現像表示つめを巧 
らないでください。 

Q カートリッジを磁石やスピーカーなど 
の電気製品の巧〈に置かないで〈ださ 
い。 






フィルム室開がレバーを矢印方 
向へ回してください。 

フィルム室カバーが開きます。 

* 撮影途中のフィルムがカメラに入って 
いるときは、フィルム室開放レバーが 
ロックされます。お理に操作しないで 
ください。 



カートリッジを、使用状態マーク 
側を上にして入れ、フィルム室力 
バーをカチッというまで確実に 
閉じて〈ださい。自動的にフィル 
ムを送り始めます。 


0カートリッジはを向きなどお理な力で 
入れないで〈ださい。 

* 力ートリッジを入れると、使用フィル 
ムの感度り S 025 〜320 0) が自動的にセ 
ットされます。 




<0>> 町承曲 AO 




フイ ルムを送り始めると最初の 
数砂間は、撮影表示パネルには、 
電池マークのみが表示されます。 

0このとき、フイルム室開放レバーを 
_操作しないで〈ださい。_ 
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かち巧承曲 AO 


ISO J0 


撮影表示パネルに〇マークが点 
灯した後、フィルム感度と撮影巧 
能枚数が表示され、フィルムは1 
枚目の撮影位置で自動停止しま 
す。 

* フイルムカウンターは残りの撮影でき 
るな数(規定撮影枚数）を表示します。 


の i 巧承 CBA 公 



もし、フィルムが正し〈送られな 
かったときは、撮影表示/ くネルに 
D マークと "0" が約5抄間点減 
した後、点灯します。 

* この場合、未使用でもカートリッジ 
の使用が態マーク （♦) は撮影;ち ( x ) 
表示となり、再使用はできな<なり 
_ます。_ 






<0>4巧を曲 ACD 


户論逕 

リ SO I UUi» 〇 


フイルムが入っていて電源 OFF の 
ときは、撮影表示パネルのデート 
表示部分にはフイルム感度が表 
示されます。また、フイルムカウ 
ンターには、規定撮影枚数が表示 
されます。 



* 撮影途中のフィルムがカメラに入っ 
ているときには、誤ってフィルム室 
カバーが開かないように、フイルム 
室開放レバーがロックされます。フ 
ィルムま開放レバーを無理に操作し 
_ないで < ださし、。_ 


* このカメラでは、使用が態マークが撮 
影を( X )または現像を （■) を表示して 
いる力ートリツジは使用できません。 
これらのカートリツジを入れると撮影 
表示パネルには〇マークと "0" 力<点 
滅します。 






リントタイプの w 


* 1本のフィルムの途中で、3種類のプリントタイプの 
切替えができます。 


丰このカメラは、 C / H / P の3巧類のプリントタイプを選択することができます。 


cy 

H 

P .'、 


I 

J ► 


を QBACD 


C タイプ H タイプ P タイプ 

I 1〇1^ ^ [〇1 ^ I 1〇1 J 


プリントタイプ切替えレバーを 
動かして、ご希望に応にてプリン 
トタイプを切替えて〈ださい。 

* レバーの 巧標を C / H/P のい ずれ かのス 
字の指標に合わせてください。 


ファインダー内の撮影範囲フレ 
ームが 切替わります。 

* 図の青い部分が、それぞれの写る範囲 
です 

* C タイプはなまのプリントサイズ 、 H 
タイプはワイドな ハイ ビジ ヨ ンサイズ、 
P タイプはパノラマサイズです。 


* P タイプの撮影画面では、被写ホか 
ら加な上離れて撮影することをおす 
_すめします。_ 








選巧したプリントタイプは、撮影時にフィルム上に 
磁気記録されます。 

C / H / P のどのプリントサイズを選択してもフィルム 
上では常に H タイプの画面サイズで写し込まれます 
が、プリントの際には、磁気記録したデータに基づ 
き、選がされたプリントタイブでプリントされます。 
(ネガカラーフイルム使用の場合） 


* 3種類のプリントタイプの縦横比は、次のようになります。 
() 巧が標準の縱横比。 





* すべての撮影に共通する基本的な撮影手順を H タイプの撮影画面で 
説明します。 


5. お巧スお一が巧良) 



パワースイツチを押してくださ ファインダーをのぞき、ズームレ ピントを合わせたい被写体に、才 
い。レンズカバーが開き、レンズ バーを押して構図をミ夫めます。 ートフォーカスフレームを合わ 

が撮影位置まで繰り出して、電源 T 側に押すと望遠側 （50 mm まで）、 せます。 


ON となります。 W 側に押すと広角側 （23 mm まで）| * このカメラは、 マ ルチオートフォー 

* 前面のレンズが巧れていわら、柔らか に画面が移動します。希望の構図 TJX 機能扣域 L 了ぃます。 _ 

し、乾いた布で轻〈拭き取つて〈ださい。になった巧で指を離して止めて 


ください。 








に 



ぶ>4巧感 GBA 勾 


シャッターボタンを半押しする 
と緑ランプが点灯し、自動的にピ 
ントが合います。 

* シャツターボタンは、半押しのままに 
してください。 



シャッターボタンをさらに深〈 
静かに押し込み、シャッターをき 
つてください。 

* 撮影が終わるとフィルムが1 コマ 自動 
的に送られ、フィルムカウンターの数 
字が1つ減算されます。 


日中撮影の距離 


焦麻2目離 ■ 

巧を距離 

23 mm 

0.5 m 〜の 

50 mm 

0.35 m 〜00 


* 撮影距離が 1 m な下のときは、巧距離 
撮影じなります。 


* シャッターボタン半巧しで録ランプが 
点滅したときは、被写体が巧すぎてピ 
ントが合わない警告ですからシャッタ 
—はきれません。 

シャッターボタンから指を離し、被写 
がから少し離れてシャッターボタンを 
押し直してください。 







* 電源 ON のまま約 3 分間操作をしないと、 
自動的にレンズが収納位置に戻り、レ 
ンズカバーが閉じて電源 OFF I こなりま 
す。 

撮影可能な状態に復帰させるには、パ 
ワースイツチを巧し直して〈ださい。 


撮影が終わったらパワースイッ 
チを押してください。 

レンズが収納されて、レンズカバ 
一が閉まり、電源が OFF となりま 
す。 

* フイルムが乂 つていて 電源 OFF のとき 
は、撮影表示パネルのデート表示部分 
にはフィルム感度が表示されます。 




マルチオートフオーカスについて 


* このカメラは、マルチオートフオーカス機能を内蔵しています。 
このマルチオートフオーカスち効範囲はな下の通りです。 



広角撮影似 mm 側）のときは、才一 
ト フ オーカ スフ レームの円 （〇) 
内の被写体にピントが合います。 
* 図の青い部分が、ピントの合う範囲の 
目まです。 


望遠撮影 (50 mm 側）のときは、才一 
トフォ—カスフーレームの [] 
枠内の被写体にピントが合いま 
す。 

* 図の青い部分が、ピントの合う範囲の 
目安です。 




* 暗いときはフラッシュが自動的じ発光します。 



シャッターボタンを半押しして、 
緑ランブと共に赤ランブが点灯 
したら、フラッシュが自動的に発 
光する表示です。 



シャッターボタンをさらに深〈 
静かに押し込み、フラッシュ撮影 
して〈ださい。 


フラッシュ撮影後のホランプ点灯は、 
を電中ですからこの間シヤッターはき 
れません。 


フラッシュを光時のシャッター速度は、 
最長約1/60抄までとなります。手ぶれ 
にごを意〈ださい。 

人物のフラッシュ撮影には、ホ目轻減 
撮影 (44 ページ）をおすすめします。 


フラッシュ 撮影の距離 (ネガカラーフィルム使用の場合) 


フイルム感を 

1 焦点巧が 1 

広角巧お （23 mm ) 

望遠撮お （50 mm ) 

に0100 

0.5 m 〜 3.4 m 

0.35 m 〜 1.7 m 

に0200 

0.5 m 〜 4.8 m 

0.35 m 〜 2.4 m 

に0400 i 

0.5 m 〜 6.8 m 

0.35 m 〜 3.4 m 





7. フォーカス□ジ 1 



被写体が画面中みからかれるときは、フォーカスロック撮影を 
して〈ださい。 



ピントを合わせたい被写体に才 
—トフォーカスフレームを合わ 
せ、シャッターボタンを半押しに 
してくださし、。綠ランプが点灯し、 
ピント位置が固定されます。 

* シャッターボタンは、半押しのままに 
してください。 

* フオーカスロックと同時に露出も固定 
されます。 



シャッターボタンを半押しした 
まま希望の構図にミ夫めをし、シャ 
ッターボタンをさらに深く静か 
に押し込みシャッターをきって 
くださし、。 

* 半押しした指をシャッターボタンから 
難すとフホーカスロックは解除され、 
やり直しができます。 


才ートフォーカスが正しく働き 
にくい被写体 

① 光を反がしじ< い黒いもの 

② ルさいもの、細いもの 
⑤発光体 

④ 光沢のあるもの 

⑤ 雨、霧、煙等の実体のないもの 
これらは才ートフホーカスしに〈いの 
で、同じ距離のオートフォーカスしやす 
いものに向けてフホーカスロックをし 
てから撮影して〈ださい。 

また、ガラス越しの遠景撮影の場合は、 
遠景撮影モードで撮影して〈ださい。 

* 構図をホめ直すときに、撮影距離が 
をわらないようにごミち意〈ださい。 
撮影距離が変わったときは、やり直 
_してください。_ 




迁が摊 w 


*0. 5 m の. 35 m ) までぶづいて近距離撮影ができます。 



0. 5 m (0. 35 m ) 〜 1 m じ近づいてピン 
卜を合わせたい被写体に、オート 
フォー カ スフレー ムを合わせま 
す。 

* 望遠如刪にセツトすると、 0. 35 m まで巧 
づいて撮影ができます。 

このときは、構図に余裕をもたせて撮 
影してください。 



ファインダー内の近距離補正マ 
ークより下側で構図を決め、シャ 
ッターボタンを押してくださし、。 
* 図の青い卽分が写る範困です。 


* 宿国上、被写体がオートフォーカスフ 
レームから外れる場合はフォーカスロ 
ツク撮影をしてください。 

* 兰脚を巧い、セルフタイマー撮影をす 
ると、手ぶれを防げます。 

* P タイプの撮影画面で近距離撮影す 
るときは、撮影フレーム範囲いっぱ 
いじ被写体を入れるとプリント時に 
被写体の一部がカツトされることが 
ありますので、構図の上側に余裕を 
_もたせて撮影してください。_ 





シャッターボタンを半押しして、 
緑ランプが点滅したときは... 

* 撮影距離が巧すぎて、ピントが合わな 
い警告です。この場合、シャッターは 
きれません。 

シャッターボタンから指を離し被写体 
から少し離れてシャッターボタンを押 
し直してください。 








フィルムの規定枚数の撮影が終 
わると、自動的に巻き戻しが始ま 
ります。 

* フィルムカウンターは、巻き戻しに連 
動して、撮影済みのな数から減算表示 
していきます。 


巻き戻しが完了すると自動的に 
停止し、撮影表示パネルに〇マー 
クが約5砂間点減した後、点灯し 
ます。また、フイルムカウンター 
には "0" が点灯します。 


巨 g * にし1]-に司-一 



"0" 点灯を必ず確認してから、 
フイルム室カバーを開けて力一 
トリ ツジを取り出してくださし、。 


* 自動巻き戻しして取り出した力ートリ 
ッジの使用状態マークは X (撮影巧）に 
なります。 






* "0" が点灯する前にフィルム室力 

バーを開けると、カメラが故摩した 
り、フィルムが感光する恐れがあり 

_ます。_ 


* ほ温時にフィルムの巻き戻しが途中で 
止まり、フィルムカウンター表示が点 
滅したときは常温で電ミ也交換を、途中 
巻き戻しをしてください。 


* 写し終わった力ートリツジは、お早め 
に下記マークのある APS の現像プリン 
トサービス認定店にお出し〈ださい。 

* 現像プリントサービス認を店では APS 
巧自の各種プリントサービスが可能で 
ず。詳しくは店頭でお尋ねください。 





10 .力ートリジジを&す巧巧俗:について 


。公 MRC 


カートリッジ途中交換機能(お下、 MRC 機能） 

このカメラでは、撮影の途中で巻き戻していったんカメラから取り出 
したカートリッジを、またカメラに入れて、続きから撮影することが 
できる機能が付いています。 


♦ご;主意 

-途中巻き戻しして取り出したカートリツジを MRC 壤能のないカメラに装填すると、力 
-トリツジの使用が態マークは X 表示(撮影を）となり、再撮影はできな < なります。 
- MRC 壤能のないカメラで途中巻き戻しした力ートリツジ( X 表示）を、このカメラに入 
れても、続きから撮影はできません。 

-化社の MRC 機能がきカメラで撮影して途中巻き房しした力ートリツジ(►表示）をこの 
カメラに使用された場合、正常に作動しないことがあります。 


途中巻き戻しのち法 


© 



途中巻き戻しスイッチをストラッ 
ブ調節具の突起部で押すと、撮影 
途中の フィルムの 巻き戻しができ 
ます。 

* 巻き戻し後の手順は、自動巻き戻しの場 
合と同じです。 





* レ U 下のような場巧やを件下では、 MRC 機能が正常に作動しないことがありますので、途 
中交換力ートリツジの使用を控えてください。 

-強い電肢や磁界を発生している物の巧く。（テレビや携帯電話、パソコン、電子レ 
ンジなど） 

-放送局（またはテレビ塔）、工事現場、変電所などのすぐ近〈。 

* カラーリバーサルフイルムにつきましては、磁気特性がネガフイルムと異なるため、 
MRC 谱能を保証できない場合があります。 


途中巻き戻しして取り出したカー 
トリツジの使用が態マークは、 

>(撮影途中）になります。 





タイトルの選択や撮影モードの切替えによるホ 
目軽減撮影、日中フラッシュ撮影、ポートレー 
卜夜景撮影、フラッシュなしの撮影、 +1.5 露出 
補正撮影、遠景撮影、セルフタイマー撮影、リ 
モコン撮影および自分撮りモード撮影などの応 
用撮影について説明いたします。 



.タイトルの巧巧 


♦撮影と同時に、選巧したタイトルをフィルムに磁気記録し、印字すること 
ができます。 


7 

面'-- 

i。':- 

IX 

DATE 

__ ^ 

電源加!の後、 DATE スイツチを押し 
てタイトル番号表示を選巧しま 
す。 DATE スイツチを押す毎にタイ 
トル番号が順次表示されますの 
で、希望のタイトル番号を選巧し 
てください。 

* タイトルを選巧したときは、年■月- 
日も印字されます。 

一 (例）01.10 .15 コンニチワ 


* タイトル番号9が表示された後 DATE ス 
イッチを巧すと、日付表示に戻ります。 


(例） 

西暦年—月日—時分 —( - J:-1 

—J:-2 —J:-3 —J:-4 —J:-5 —J:-6 一 
J： -7—J: -8—J: -9 —西暦年 


日本語タイトルの内容 


巧号 

タイトル（印字内容） 

J-I 

アイラブ ユー 

J -2 

オタンジョウビオメデトウ 

J -3 

オメデトウ 

J -4 

メリークリスマス 

J -5 

アケマシテオメデトウ 

J - 6 

コンナニオオキクナリマシク 

J -7 

カワイイデショ！ 

J -8 

a □シク！ 

J -9 

コンニチワ 


* 一度選巧したタイトル番号は、電源を 
OFF にしても保待されています。 

再度電源を ON にしたときには、タイト 
ル内容をご確認の上、必要に応じて選 
巧し直して〈ださい。 

* 印字される义字の大きさ、おが、印字 
位置、対応言語などは APS の現像プリン 
トサービス誌定店によって異なる場合 
がありますので、店頭でご確認〈ださ 


:’、.國 





他言語のタイトルを選巧する 言語の選択は、修正モードにしてから、ズームレバーを T 側または W 側 

に押して、希望の言語記号を選巧します。 

* 選巧後は、デート修正をしない場合は、 DATE スイッチを数回押して、修正モードを終わ 
らせて〈ださい。 

修正モードが終わると、月-日表示になります。 


* タイトル内容は選択した言語により 
異なります。また、選キ尺した言語と 
タイトルの全てが印字可能とは限り 
ませんので、印字可能であるかは撮 
影前に APS の現像プリントサービス 
誌定店でご確誌ください。 


* 他言語のタイトルは、最巧に希望 
の言語（言語記号）を選巧してから、 
_タイトル番号を選巧してくださし、。 
* 日本語の他に、 6言語からタイトル 
を選択することができます。 




言語記号表 


記号 

言語名 

J 

日本語（カタカナ） 

E 

米語（英語） 

F 

フランス語 

d E 

ドィツ語 

S 

スウェーデン語 

E S 

スペイン語 

1 

ィタリァ語 


* 選択した言語は、電源の ON’OFF に関 
わらず設定ををえるまで固定されま 
す。 













各言語のタイトル内容 * カツコ巧は日本語にした場合の意は 
















ドイツお 
タイトル 




















モー ドスイッチを押す毎に撮影 
表示 パネルに 各撮影 モードマー 
クが順次表示され循環します。 


* 一度設定したモードは、設定を変える 
まで固定され、そのまま撮影が続けら 
れます。また、電源を OFF にしてもモー 
ドは記憶されており、 再度電源を ON に 
した後は、 cnna じ復帰しますが、モ 
ードスイッチを1回押すと、電源 OFF 
時に設定されていたモードに自動的に 
再設定されます。 

電源を ON にしたときは、撮影モードを 

— ご巧認の上必要に応じて遥択しをして 
〈ださい。 

* 撮影がおわったら凸! IB に房してお 
くことをおすすめしまず。 

* セルフタイマーモードを選巧すると、 5 
マークが同時に表示され、リモコン撮 
影も可能となります。 

* 自分撮りモードおがの全ての撮影モー 
ドで、セルフタイマー撮影（またはリモ 
コン撮影)ができます。 




3H 





■EIH 

■ 


* モードスイッチを}申しながら、ズーム 
レバーを操巧してもモード切替えが巧 
能です。ズームレバーを W 側に押すと 
モードを前に戻すことができ、下側に 
巧すとモードを進めることができます。 








撮影モードの循環 


CTIiil 


<〇> 

ち 

ぶ>4巧 

を 

が曲 

承 A 


自動フラッシュ撮影 
(フラッシュ AUTO モード） 


ホ目控滅撮影（ランブ点灯) 
(フラッシュ AUTO モード） 

i 

日中フラッシュ撮影 
(フラッシュ ON モード） 

I 

ポートレート夜景撮影 
(フラッシュ训モード） 

i 

フラッシュなしの撮影 
(フラッシュ OFF モード） 

1 

+1.5 露出補正撮影 
(フラッシュ OFF モード） 

1 

遠景撮影 

(フラッシュ OFF モード） 


05 

セルフタイマー/リモコン攝影 
(フラッシュ AUTO モード） 

が < 〇 > 

赤目 軽減撮影 +セルフタイマー/リモコン 
(フラッシュ AUTO モード） 

1 

がち 

♦ 

日中フラッシュ撮影+セルフタイマー/ 
リモコン（フラッシュ训モード） 

1 

♦ 

を自々> も P 1 ポートレート夜景撮影+セルフタイマー/ 

リモコン（フラッシュ ON モード） 

1 

がを 

♦ 

フラッシュなしの撮影+セルフタイマー/ 
リモコン（フラッシュ OFF モー ド） 

1 

CD ! 鬼 曲 

* 

+1. 5 露出補正撮影+セルフタイマー/ 
リモコン（フラッシュ OFF モー ド） 

主 

が活 A 

遠景撮影 +セルフタイマー/リモコン 
(フラッシュ OFF モー ド） 

1 



尸 


<Q> ち巧感曲 A の 



ク面 


モードスイッチを押して、撮影表 
示パネルに<§> マークを 表示させ 
ます。 

* セルフタイマー（またはリモコン）と組 
合わせて撮影する場合は、&と 5 マーク 
も表示させたモードにして〈ださい。 



シャッターボタンを押すと赤目 
軽減ランプが点灯した後にフラ 
ッシュが発光して撮影が終わり 
ます。 

* 赤目轻減ランプが点灯してからフラッ 
シュ発光までは約 0. 5秒かかります。こ 
の間、カメラを動かしたり、撮られる 
人が動かないようごミち意〈ださい。 

* 明るい巧では赤目軽減ランプ点灯とフ 
ラッシュ発光はしません。 


赤目現象とは… 

暗い場所で人物のフラッシュ撮影をした 
ときに、フラッシュホが目の網慢じ反射し 
て目がホ〈経いて写ることがあります。こ 
れをホ目現象といいます。 

このモードでは、ホ目巧減ランプで瞳孔を 
小さ〈した上でフラッシュが発光します 
ので、ホ目現象の発生を鞋減します。 

効果的な被写体 

暗い場所での人物のフラッシュ撮影。 

* ホ目睹減なまの度合いには個入差があ 
りますが、ホ目現象を起こりに〈<す 
るには、 

①撮られる人に、視線をランプの方へ 
まっすぐに向けてもらう 
③撮りたい人になるベ<巧づいて撮影 

する _ 

などしてください。 






シャツターをきると、巧るい戸斤で 
も常にフラツシュが発光します。 
* シャッターボタン半押しで、緑ランプ 
とホランブが同時に点灯します。 


効果的な被写体 

① を光の人物 

② ま巧の窓際の人物 
⑤量りの曰の人物 
④曰陰の人物 


日中フラッシュ擾影 


フラッシュなし 


巧承曲 AO 


お 

旧 

* * * 

- ク 


モー ドスイツチを押して、撮影表 
示パネルに ちマー クを表示させま 
す。 

* セルフタイマー（またはリモコソと組 
合わせて撮影する場合は、&と S マーク 
も表示させたモードにして〈ださい。 







—トレートをホち B 


化4のフラ ツシユ ON モード 



モードスイツチを押して、撮影表 
示パネルに巧マ-クを表示させ 
ます。 

* 手ぶれを防ぐために兰脚をご巧用〈だ 
さし、。 

* セルフタイマー（またはリモコン）と組 
合わせて撮影する場合は、公と5マーク 
も表示させたモードにしてください。 



ポートレート夜景撮影 


シャッターをきると、最長約1砂 
までの スロー シャッターによる 
フラッシュ撮影ができます。 

* 明るい巧でもホ目軽減ランプが点灯し、 
その後フラッシュがを光します。この 
間、カメラを動かしたり、撮られる人 
が動かないようにして〈ださい。 

* 被写体が動いているときは、ぶれて写 
ります。 



自動フラッシュ撮影 


効果的な被写体 

① 夜景をバックにした人物 

② 夕暮れをバックにした人物 

⑤バックにフラッシュ光が届かない室内 
の人物 






16 .フラッシュなレのち巧 


® フラッシュ OFF モード 


r 


か i 巧感 CSA 公 



モードスイッチを押して、撮影表 
示パネルに がマークを 表示させ 
ます。 

* セルフタイマー（またはリ モコ ソと組 
合わせて撮影する場合は、&と S マーク 
も表示させたモードにして〈ださい。 


効果的な被写体 

① フラッシュ使用が禁止されている場所 
での撮影(美術館など） 

② 夜景の撮影 
⑤曰を時の風景 

④室内照明を利用しての撮影 


シャッターをきると、最長約1砂 
までのスローシャッターによる 
フラッシュ発光なしの撮影がで 
きます。 

* 暗い場所ではシャッター速度が遅くな 
りますので、手ぶれを防ぐために=脚 
をご使用ください。 

* ホランブが点,域したら手ぶれ警告です。 



スロー シャ ッター による撮影 





<0>4 のを啤 

をお 

-‘呵 

- 


モードスイツチを押して、撮影表 
示パネルに D 旧マークを表示さ 
せます。 


* セルフタイマー（またはリ モコ ソと組 
合わせて撮影する場合は、&と S マーク 
も表示させたモードにして〈ださい。 



+ 1.5 露出補正撮影 
シャッターをきると、標準よりが] 
1 . 5絞り明るい自動露出撮影がで 
きます。 

* 暗い場所では手ぶれを防ぐために云脚 
をご使用ください。 

* フラッシュは発光しません。 



露出補正なしの撮影 


効果的な被写体 

① 画面全体を明る < 仕上げたいとき 

② スキー場の人物 
⑤逆光の人物 

④ 白バックの人物 

⑤ 明暗コントラストが強い建物の暗卽を 
日月る〈写したいとき 






18. をホち巧 


フラ ツシユ OFF モード 


尸 


<0>4巧感曲 A 公 





モードスイツチを押して、撮影表 
示パネルに ii マークを表示させ 
ます。 

* セルフタイマー（またはリモコソと組 
合わせて撮影する場合は、公とミマーク 
も表示させたモードにしてください。 



ガラス越しの風景を遠景撮影 


才ートフォーカスフレーム内の 

被写体に関巧なく、遠景にピント 
のあった撮影ができます。 

* 夕■夜景など暗いときの撮影はシャツ 
ター速度が遅〈なりますので、手ぶれ 
を防ぐために兰脚をご使用〈ださい。 

* フラッシュは発光しません。 



一船撮影 


効果的な被写体 

① 遠い風景 

② ガラス越しの風景 







19 ■セルフタイマーち巧が 



の > 巧澄曲 AO 



:ぷ 

HU 01 



モードスイツチを押して、撮影表 
示パネルにと)マークを表示させ 
ます。 

* このモード選巧時に、リモコン撮影の 
選択も可能となります。 

牛 自分撮りモードな巧の全ての撮影モー 
ドで、セルフタイマー撮影ができまず。 



シャッターボタンを押すとセル 
フタイマーがスタートし、約10 
砂後にシャッターがきれます。 

* セルフタイマーのスタートと同時にセ 
ルフタイマーランブが約7秒間点滅し 
た後、約3が間点灯してシャッターが 
きれます。 


* 兰脚をご使用〈ださい。 

* シャッターボタンはカメラのを側に立 
って押してください。前側からでは正 
しいピント、露出が得られません。 

* シャッターボタンを巧したときにフホ 
-カスロックされます。 

* セルフタイマーの作動をキャンセルし 
たいときは、パワースイッチを巧して 
電源を OFF にしてください。 

* 撮影が終わってもモードは婿除され 
ません。セルフタイマー撮影がおわ 
ったら AUTO モードに戻してお〈こと 
をおすすめします。そのままにして 
お〈と次の撮影もセルフタイマーが 
_作動します。_ 





20. リモコンち巧 


* カメラから離れた撮影することができます。 


r < 8 >> 巧承曲 A 公 




違 


旧 




セルフタイマーモードを選択す 
ると、 B マークが同時に点灯し、 
リモコン撮影が可能となります。 

* 自分撮りモードなかの全ての撮影モー 
ドで、リモコン撮影ができます。 



リモコンの送信部をカメラの受 
信部に向けて、送信ボタンを押す 
と、赤目軽減ランブが3秒間点滅 
した後、シャッターがきれます。 
* 自動パワー OFF のが態では受信されま 
せん。 


* 兰脚をご使用〈ださい。 

* 受信可能距離は、釣日 m お巧（正面）です。 
* リモコン受信部に太陽や童光灯などの 
光が強〈当たっているとき、或いはイ 
ンバーターま堂光灯が巧< にあるとき 
はリ モコ ン撮影できないことがありま 
す。そのようなときは、セルフタイマ 
一撮影するかカメラを移働させてくだ 
さい。 

* 撮影が終わってもモードは稱除され 
ません。リモコン撮影が終わったら 
AUTO モードに戻してお〈ことをおす 
すめします。そのままにしておくと 
巧の撮影でセルフタイマーが作動し 
_ます。_ 





リモコンの取かけ方 

* リモコンはストラツブじ取付けることができます。 
* 取外す場合は、をの手 I 愼で巧ってください。 



令 ^ ストラップ 

戸 


/ 









A 敢化爆発して大けがのを険があります。リモコンを火の中に入 
ム^ち口れたり、加熱しないで〈ださい。 


リモコンには電化が入っています。 
撮影できな〈なったら、電ミ也交換し 
てください。 

リモコン裏面にある小さな+ネジ2 
本をかすと、リモコンが2分割でき、 
電化 ( CR 2025) 交換が可能です。 




户^がモ-ド巧 


フラツシユ ON モード 


•自分撮りミラーアダブターの取付け方 

(付属のミラーアダプターをカメラ本巧におがけて撮影します。） 

1. ミラーアダプターをカメラ背面のアイ 2. 撮影の際は、ミラーを起こしてくださし、。 

ピース梓にはめ込み固定させます。 



自分 撮り モード使用上の ごま意 
G フラッシュを光で目を痛めるを険 
があります。次のことを必ずお守 
り〈ださい。 

-乳幼巧と一緒に撮影しないでく 
ださい 

-握影距雜を 0.5 m レ: TF では使用し 
ないでください 

-このモードを連続して使用しな 
いでください 

© 車の運お中に使用しないでくださ 
し、事巧の原因となります。 

• フラッシュを見つめて撮影する 
と、目に残像が残る場合がありま 
す。 


* ミラーアダプターを取付けたままで 
も、ミラーを创してカメラケースに 
収納することができます。 







•撮影範囲 

(撮影の際は、ミラーを起こし、ミラーで撮影範囲を確認して〈ださい。ミラーで確認でき 
る撮影範囲は下図を参考にして〈ださい。） 


H :プリント範囲 


正面視け見差除〈） 



ミラーに映る節囲 




ミラー確認イメージ 


(Y» 


◎ 


A 



プリントイメージ 


み 


◎ 


r 


* ミラーでの確認は、ミラーの正面か 
ら見た場合に撮影画像と対応させた 
もので、ミラーの正面な巧から見た 
場合は、実際の宿図と異なります。 

* 図のように、ミラーに映った宿図と 
実際のプリントは左ちがをになりま 
す。 

* ミラーで構図をミ夫める場合は、おお 
よその目安としてお使い〈ださい。 
また、構図に余裕を持たせるには 、 H 
タイプの撮影フレームで撮影するこ 
とをおすすめします。 

C 、 P タイプの撮影 フレームで 撮影し 
た場合、ミラーで確認した範囲巧で 
も、プリント時に被写巧の一部が力 
ットされることがあります。 

* ピント位置は約 0.55 m に固定されま 
す。 

* ピントの合う範囲は、約 0.4 m 〜 1 m で 
す。 








< Q >4 巧感曲 Ad 
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ミラーを起こすと、撮影表示パネ 
ルに fcj マークが 点'なし、自動的 
に自分 t 最りモードに設定されま 
す。 

* このモードでは、レンズ位置が自動的 
に広角側 (23 mm ) にセットされます。望 
遠撮影はできません。 

* 化の撮影モードと組合わせての撮影は 
できません。 

* 手ぶれじごを意ください。 



カメラは、レンズ側を自分の方へ 
向けて持ち、ミラーで撮影範困を 
ご確認の上、シャッターボタンを 
押して〈ださし、。フラッシュが発 
光して撮影が終わります。 

* ミラーを剧すと、このモードは解除さ 
れ、 AUTO も戻ります。撮影お了後は、 
_ミラーを必ず倒して〈ださい。_ 


* 撮影距離が 0.5 m レ: I 上となるよう腕を伸 
ばして、カメラを持って〈ださい。 

* このモードで撮影する場合、手首にス 
トラップを通し巻き付けるなどして力 
メラを落とさないようにごを意〈ださ 
い。 

* フラッシュモードは、強制発光々マー 
ク ） I こ固定され、明るい所でもフラッシ 
ュが発ホします。 

* このモードで撮影するな巧は、ミラ 
一を起こさないで〈ださい。ミラー 
を起こしたまま通常の撮影をする 
と、才ートフオーカスが働きません。 


* このモードでシャツターボタンを半 
押しすると、録ランプとホランプが 
交互に点滅します。 






おをなた於 


* 下記性能については当な試験を件によります。 

* 製品の仕様、外観については予告な〈をますることがあります。 



IX 240レンズシャソターホ A F 全自動カメラ（ズームレンズ及び巧ち IX 楼能內巧） 


16.7 X 30.2 mm 


コニカズームレンズ 23 mmF 3.9 〜 50 mmF 7.9 巧お5巧）、レンスカバーがき 

バワースイッチ： 巧 巧 ON でレンズカバーが巧きレンスがみり出す、巧巧 OFF でレンズがの巧されレンス 
カバーが閉じる、お3分巧巧作をしないと自お的に電巧 OFF しレンズの巧 


巧り兼用プログラムシャッター、 巧 巧レリーズ、が1巧〜お n /500 巧 

焦点田節 

ホか光アクティブホマルチオートフォーカス、巧お巧囲 ： f =23 mm 0.5 m 〜の， 
f =50 mm 0.35 m 〜の、巧わ範囲かレリーズ□ック（持ランプ点巧）、フォーカスロック巧能、 

るる携巧可自目 

R 出巧苗 


R 出速》巧囲： 

IS 0200 フィルム巧用時 f =23 mm EV 4 〜 EV 16 、f =50 mm EV 6 〜 EV 17 

フィルム苗な： 

自巧おを（旧025〜旧0320 0) 

ファインダー： 

実像まズームファインダー、才ートフォーカスフレーム、近を離補正マーク （ C/H タイプ 
のみ）、ファインダーわきに括ランプ（点な： AF-AE □ック、，卓、•ぶ；近を巧*吿）、 

ホランプ（点な：フラッシュ器光表示、フラッシュお巧中表示、点—ぶ：フラッシュなしの 
巧をモード時の手ぶれ»告） 

フラッシュ ： 

手ぶれ巧巧の化な巧時に自»発光するフラッシュマチック巧構、発光巧曲•約 1.5 〜3巧、 
连お巧困.り S 0200 カラープリント用フィルム使用時 ） f =23 mm 0.5 m 〜 4.8 m . 
f =50 mm 0.35 m — 2.4 m 

プリントタイプ： 

プリントタイプ切替えレバーじよリファインダー巧の巧お範困フレームを C タイ了. 
H タイプ. P タイプの3巧類に切替え、ブリントタイプは插を時にフィルムに自お的に招ち記 
録、フィルム途中の切替え可能 





















モード切替え: 

:①モードスイッチ：自おフラッシュ«わ、ホ目巧み日中フラッシュ 推 R 、 ポートレート 
巧景} iK (ホ目投ぶ後能イ寸き）、フラッシュなしの 巧 わ、 +1.5 巧出巧正油 
お、 るみ »お、 セルフタイマー/リモコン » わのモードをお合わせ進が可能 
(巧 お表示バネルに进巧及びが合わせが態をま示） 

を自分沾りモード：ミラーアップじよりモード自動設定. 巧 お巧困：巧 0.4 m 〜1 m 

セルフタイマー: 

:電子 式、か 動 時 巧 •ね10巧、セルフタイマーランプがわ7巧な点巧した巧に約3巧 巧 点な、 
途中が除可能 

フィルムお送: 

: 電動 巧、フィルムまカバーを曲じるとスタートするワンタッチドロップインローディング、 
自おをき上げ、フィルム規ま:巧を巧巧の巧を投了で自おさき房し、巻き戻し巧自お停止、 
途中をき戾し可お、力ートリッジを中交換 （ MRC ) 巧お付き 

フィルムカウンター：巧»が、巧お枚巧をを示バネルじを示、 EL バックライト巧き 

才ート大ート 

:巧 a 巧 示がテジタルウォッチ巧 巧、 2050年までの年/月日/時分/写し込みなしを表示、 


巧単位まで巧正巧お，年は西ち4巧表示巧能、自おのに磁気記録、月差：±90杖'!■: i 巧 

タイトル 

: 7言話9タイトルより涅巧可能、«お時に自動的【こ磁気記録 

リモコン 

:ホか光利用の專用リモコンシステム、送悟ボタンで始お.を信可能巧離め 5 mW 巧（正面）、 

巧 池 CR 2025’3 V 1個、電池寿命め10,000回 

巧用ぶ巧な团 

-10 で〜 +50 C 

か 也ち命 

50%フラッシュ発光のときめ27本 （25 巧 巧 りフイルム） 

み 巧 

リチウム gi 也 （C R 2 • 3 V )1本 

大きさ 

89.5 X 56.5 X 27 mm 

ks (む） 

130 g (軍;也別） 









